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HASTA YATAĞI ÇEŞİTLERİ 

H asta yatakları hastanın tedavi süresince kullandığı çeşitli özelliklere sahip olan özel 
yatak çeşididir. Bu hasta yatakları hastanın tedavisine ve hastanın bireysel 
özelliklerine uygun olacak şekilde çok çeşitli modeller üretilmektedir. Firmamız 
içerisinde ihtiyaca uygun olan çok sayıda hasta yatağı çeşitleri yer almaktadır. 

Hasta yatağı çeşitleri olmasının birkaç sebebi bulunmaktadır. Bunlardan ilki hastanın 
göreceği tedavi tipinin değişkenlik göstermesidir. Hasta tedavi süresince hareket ettirilecek 
mi yoksa sabit mi kalacak ya da sahip olduğu kiloya uygun olarak yatak konfor özellikleri 
değişmektedir. Hasta yatağı çeşitleri olmasının diğer bir sebebi ise sağlık personelinin ya 
da hastaya eşlik eden refakatçinin hastaya yardımları ve müdahalelerin daha kolay olmasını 
sağlamak adına bu çeşitlilik ortaya çıkmaktadır. 

Hasta vataaı çeşitleri genel olarak manüel ve elektrikli olarak iki ana kategoriye 
ayrılmaktadır. Manüel özellik gösteren hasta yatakları tek ve çift ayarlı iki gruba ayrılır. 
Elektrikli hasta yatakları ise kumanda ile yönetilen bir mekanizmaya sahiptir. Bu yatak tipinin 
fonksiyonları sahip oldukları motor sayısına doğru orantılı olarak değişmektedir. 

Manüel Hasta Yatağı, el kullanımına olanak vermektedir. Bu tip hasta yatağı çeşitleri 
bünyesinde elektrik kullanımı gerektiren motorları bulundurmaz. Bu tip yatak çeşitlerinde tek 
ya da çift ayarlı iki çeşidi bulunmaktadır. Tek ayarlı olan modellerde sadece sırt kısmında 
hareket kabiliyeti bulunurken, çift ayarlı olan modellerde sırt bölümünün yanı sıra atak 
bölümü de hareket kabiliyetine sahiptir. Bu manüel yatak tiplerinde hastanın mutlaka 
refakatçisinden yardım alması gerekmektedir. 

Çift ayarlı manüel tip yataklarda kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Bu modellerin ayak 
bölümü tek veya çift olanları mevcuttur. Bu ürünlerin ayak bölümü çift olanları diz kısmından 
2'ye kılabilmektedir. Bu durum hastanın konfor düzeyini arttırmaktadır. 

Genel olarak bakıldığında manüel tip hasta yatağı çeşitleri elektrikli yatak tiplerine göre 
daha uygun fiyata sahiptir. Bunun nedeni ise içerisinde kullanılan krank manivela, amortisör, 
makas, hidrolik pistonun elektrikli yatak mekanizmasına göre daha uygun fiyatlı olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Elektrikli hasta yatağı çeşitleri ise kendi içerisinde tek, iki, üç, dört ve kolon motorlu olmak 
üzere kategorilere ayrılmaktadır. Bu motorlar hasta yatağının alt kısımlarına yerleştirilmiştir. 

El kumandası sayesinde bu motorlar kontrol edilmektedir. Elektrikli hasta yatağı çeşitleri 
kumandalı ya da motorlu hasta yatakları adını almaktadır. 


2 










HASKAR 

MEDiKAL 


Hasta Karyolası Ve Hasta Yatağı İmalat Ve Pazarlama Şirketi 


Tek motorlu elektrikli yatak 

Tek motorlu yatak tipi yalnızca sırt kısmı hareketlidir. İçerisinde bir adet piston yer alır. 

Dual motorlu elektrikli yatak 

Bu yatak tipinde yer alan motor tek parçadır. Sırt ve ayak bölümünü hareket etmesini sağlar. 
100 kg ağırlığa kadar taşıyabilmektedir. 

İki motorlu elektrikli yatak 

Bu yatak tipi içerisinde 2 tane motor bulundurmaktadır. Hem sırt hem de ayak bölümünün 
hareket edebilmesini sağlar. Bu yata tipi sırt ve ayak kısımları daha açı sağlar. Aynı zamanda 
200 kg ağırlığa kadar rahatlıkla taşıyabilmektedir. 

Üç motorlu elektrikli yatak 

Üç motorlu bu yatak tipi 2 motorlu yatak tipine 1 motor daha eklenmesi ile üretilmiştir. Bu 
son motor yatağa yükseklik ayarlama imkânı sağlamaktadır. Yatak kumanda ile aşağı yukarı 
rahatlıkla hareket ettirilebilmektedir. 

Dört motorlu elektrikli yatak 

İçerisinde dört tane motor yer almaktadır. Bu yatak tipi hastanın kan basıncının ayarlanması 
için kullanılmaktadır. Yoğun bakımlarda ve bazen ev bakımlarında tercih edilmektedir. 

Kolon motorlu elektrikli yatak 

Bu yatak tipi genelde yoğun bakımda tercih edilir. Dikey şeklinde çalışma prensibi vardır. 

Daha kuvvetli ve daha dayanıklıdır. 

EV TİPİ HASTA YATAKLARI 

Ev tipi hasta yatakları, tedavisinin ev içinde gerçekleşeceği hastaların ihtiyaçlarına karşılık 
olacak konforun, ortopedik bakımın gerçekleşmesini hastanın psikolojik açıdan daha rahat 
olmasını sağlayan çok fonksiyonlu yataklardır. Bu ev tipi hasta yatakları hastanın haricinde 
hasta bakıcı ya da refakatçisinin kullanımına kolaylık sağlamaktadır. Doğru seçilmiş bir hasta 
yatağı hastanın tedavi aşamasının doğru bir şekilde ilerlemesi, yatak yaralarının 
oluşmamasına, tedavinin aksamaması ve hasta psikolojisinin negatif yönde etkilenmemesi 
açısından önemlidir. 
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Ev tipi hasta yatakları kullanımının avantajları, standart ihtiyaca sahip hastaların 
beklentilerini karşılayabilecek ve maddi açıdan uygun olması sebebiyle firma olarak tavsiye 
etmekteyiz. Yüksek kalite ve uygun fiyat garantisi ise satışa ve kiralamaya sunmaktayız. 

Ev tipi hasta yatağı, manüel ve elektrikli hasta yatağı kategorisi içinden elektrikli yatak 
kategorisi içerisinde yer almaktadır. Motor tipleri açısında 2 motorlu bir elektrik motorlu 
yataktır. İçerisinde yer alan 2 motorun bir tanesi başucunda diğer motor ise ayakucunda yer 
almaktadır. Bu motorlar ayakucunun ve başucunun aşağı ve yukarı ihtiyaca göre 
ayarlanabilmesini sağlamaktadır. 

Ev tipi hasta yatakları genel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir, 

• Baş ve ayak kısmı aşağı yukarı hareket ettirilebildiğinden dolayı iki hareketlidir. 2 
motora sahip olan bu yatak evde hasta bakımında refakatçi ve hasta bakıcı tarafından 
tercih edilmektedir. 

• Bazali olması sayesinde normal bir bazali yatak gibi eşyalarınızı koyabilmenize 
müsaade etmektedir. 

• Ahşap kaplama olduğu için hasta yatağı samimi ve sıcak bir görüntüye sahiptir. 
Hastayı motive edici odayı hasta odası havasından alıkoymaktadır. Tedavi aşamasında 
hastanın moralinin yerinde olması hastanın psikolojisinin çok kırılgan olduğu göz 
önüne alındığı zaman bu açıdan çok önemlidir. 

• Elektrik kesintisi gerçekleştiği durumlarda ise sahip olduğu 9 voltluk pil sayesinde 
yatağın başucunda ve ayakucunda yer alan motorlar çalıştırabilmekte ve hastanın 
bakımı ve konforu hiçbir şekilde aksatılmamaktadır. 

• Hasta yatağının 4 bir tarafında serum askısının takılabileceği akşamlar mevcuttur. 

• Plastik tekerlekleri 360 derece dönebilme kabiliyetine sahiptir. 

• 35 cm bir köklük yüksekliğine sahiptir. 

• Ev tipi hasta yatakları eni 90 cm, boyu 190 cm, yerden yüksekliği ise 40 cm'dir. 

• Hasta yatağı çapraz kilit sistemi sayesinde yatağın uygun konumlandırılmış, karar 
verilmiş konumda rahatça sabitlenmesine yardımcı olur. Bu sayede yatak isteğiniz 
dışında asla hareket etmez ve güvenle sabit bir şekilde durur. 

• Yatağın yanlarında yer alan korkuluklar iç kısma çok rahat bir şekilde katlandığı için 
hasta bakıcı ya da hasta refakatçisi rahat bir şekilde kullanabilecektir. Ayrıca yan 
korkulukların rahat bir şekilde iç kısma katlanması sayesinde ev tipi hasta yatakları 
baza olarak da rahatça kullanılabilmektedir. 

• Çok rahat temizlenebilecek bir malzeme kalitesine sahiptir. Hijyen konusunda hastaya 
ve hasta bakıcısına büyük kolaylık ve rahatlık sağlar. 

Ev tipi hasta yatağı modelleri, hastanın standart düzeydeki ihtiyaçlarını karşılayabilen, fiyat 
açısından daha makul olması sebebiyle daha çok tercih edilmektedir. Kolayca bir kumanda 
ile ayak kısmı ve baş kısmı hastanın ihtiyacına uygun şekilde ya hasta bakıcısı ya da hastanın 
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kendisi tarafından ayarlanabilmektedir. Hastanın yatağının ayakucu ve başucu kısımlarının 
hareket edebilmesi hastanın konforu için, tedavinin seyri için çok önemlidir. 

HAVALI HASTA YATAĞI FİYATLARI 

Havalı hasta yatağı, hasta bakımında kullanılan temel medikal malzemelerden bir tanesidir. 
Hasta bakımı süresince ya da ömür boyu yatak bakımı alması gereken hastaların en fazla 
ihtiyaç duyduğu üründür. Bireyin cildinde yatmaya bağlı oluşan terlemenin sebep olduğu 
yatak yarasının oluşmasına engel olmaktadır. Hastanın yatmış olduğu hasta yatağının üzerine 
serilen havalı yataklar temel olarak şişme motorlu ve de şişme yatak şeklinde 2 parçadan 
meydana gelmektedir. 

Havalı hasta vataaı fiyatları öncesinde havalı yatakların çeşitlerinden bahsetmeliyiz. 
Havalı yatak 3 ayrı çeşitle karşımıza çıkmaktadır. Haliyle bu da havalı hasta yatağı 
fiyatları konusunda farklılıkların olmasının sebebidir. 

Havalı hasta yatağı çeşitleri, 

1. Baklava model havalı yatak 

2. Boru model havalı yatak 

3. Pozisyon aldıran model havalı yatak 

Baklava modeli havalı yatak; Bu hasta yatağı ismini hava kanallarının baklava şeklinde 
olmasından almıştır. Baklava modelinde olan bu hava kanalları bir şişirme motoru tarafından 
yönetilmektedir. Yatağın çalışma mekanizması, bir kanal hava ile şişirilirken diğer kanalın 
havası söndürülmektedir. Bu sayede hastanın devamlı basınca maruz kalan cildinde basınç 
yer değiştirilmektedir. İnen kanalın içerisindeki hava, cildin basınç gören bölgelerindeki kan 
akışının hızlanmasını sağlar. Bu da dokuların, hücrelerin oksijen ve beslenmesini sağlar. Yatak 
yarasının meydana gelmesinin önüne geçilmiş olur. 

Piyasada havalı hasta yatağı fiyatları incelendiği zaman en uygun olanı baklava modeli 
hava yatağıdır. 

Havalı Hasta Yatağı Fiyatları Nelerden Etkilenir? 

Havalı hasta yatağı fiyatları sahip olduğu hava kanallarının hava ile doldurulmasının 
farklılıklarına hava kanallarının yerleşim yerlerine ve hareket kabiliyetlerine göre 
değişmektedir. Hastanın tedavi süresi, hastanın sahip olduğu ağırlık ve hastayla ilgilenen bir 
kişinin olup olmamasına göre tercih edilmesi gereken havalı hasta yatağı modeli hakkında 
karar verilebilmektedir. Doğru seçilen havalı hasta yatağı sayesinde hastada yatak yaraları 
meydana gelmeyeceği için hasta hem fizyolojik hem de ruhsal açıdan kendisini daha güvende 
ve rahat hissedecektir. Hastada yatak yarası olmaması, havalı yatak haricinde hastanın 
temizlik programlanması doğru yapılmalıdır. 
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Boru modeli havalı yatak, bu havalı yatak modelinin içerisinde yer alan boru şeklindeki 
birbirine paralel bir şekilde yer alır. Bu havalı yatağın çalışma şekli baklava modeline benzer. 
Bir hava kabalının içerisine hava dolarken paralelinde yer alan kanalın içerisindeki hava 
söndürülür. Bu durumda hastanın cilt üzerinde oluşan basıncı değiştirilerek yatak yarasının 
önlenmesini kan akışının hızlanmasını sağlar. 

Bu modelde ise birkaç farklı ürün yer almaktadır. Örneğin bazı boru model havalı yatak A+B, 
bazı modeller de A+B+C sistemiyle çalışan mekanizmalara sahiptir. Havalı hasta yatağı 
fiyatları incelendiğinde A+B modeli A+B+C modeline göre daha uygun olduğu görülür. 
A+B+C tipi yatak yaralarını önlemek için diğerlerine göre daha fazla başarılıdır. 4. Seviye 
yatak yaralarına da koruyucu etkisi vardır. 

Pozisyon aldırılan model havalı yatak, hastanın sağa ya da sola belli açıdan 
pozisyonlandırılabilmektedir. Normal koşullarda devamlı yatan bir hastanın iki saatte bir 
olmak üzere sağa ya da sola pozisyonun değiştirilmesi gerekmektedir. Bu sayede hastanın 
cildi üzerinde basınç kaynaklı cilt yarası oluşmasının önüne geçilmektedir. Pozisyon aldırılan 
bu havalı yatak modeli A+B+C sistemiyle çalışmaktadır. Fiyat olarak incelendiği zaman havalı 
hasta yatakları fiyatları içerisinde A+B+C pozisyon aldırılabilen havalı hasta yatağı 
fiyatları diğerlerine göre daha fiyatlı olmaktadır. 

Firmamız havalı hasta yatakları konusunda hizmet vermektedir. Havalı hasta yatağı 
fiyatları hakkında detaylı bilgileri sitemizden inceleyebilir ve detaylı bilgileri almak için 
bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

HASTA YATAKLARI NAŞI L OLMALI Dİ R? 

Hasta yatakları nasıl olmalıdır sorusunun karşılığı hastanın rahat etmesi ve sorunsuz bir 
şekilde kullanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Rahat ve sağlıklı malzemelerle doğru bir 
şekilde hazırlanmış bir medikal yatak hastanın daha hızlı bir sürede iyileşmesine yardımcı 
olmaktadır. 

Hasta yatağı, hastanın evde ya da hastanede tedavi süresinde kullandığı yatak çeşididir. Bu 
nedenle hasta yatakları normal yataklardan farklılık göstermektedir. Genel açıdan bakıldığı 
zaman hasta yatakları başlıklı, yan korkuluklu ve hastanın ihtiyacı olan pozisyonlara göre 
konumlandırılabilen tekerlekli yatak tipi olup hastanın özelliklerine göre farklı özellikler 
kazanmaktadır. Hasta yatağı seçerken hasta yatağı nasıl olmalıdır sorusunun cevabı 
hastanın özeliklerine ve tedavi süresine göre değişmektedir. Hasta uzun bir tedavi süreci mi 
geçirecek, sahip olduğu kilo ne kadar, gün içerisinde tedavi için hareket etmesi gerekecek mi 
ya da bilinç durumunda olumsuz bir durum var mı gibi belli başlı sorular yatak seçiminde 
etkili olmaktadır. 
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Hasta Yatakları Nasıl Olmalıdır? 

Hasta yatakları nasıl olmalıdır sorusuna yenilikçi çözümler üreten firmamız konusunda 
uzman çalışanları ile hizmet vermektedir. Hastalığın tedavi kısmı kadar bakım sürecinin 
kalitesi de önem taşımaktadır. 

• Hasta yatakları öncellikle korunaklı bir tasarıma sahip olmalıdır. Hastalar kimi zaman 
bilincini yitirip ya da uykulu bir halde yataktan düşme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalabildiği için bu nokta önemlidir. Yan korkulukların sökülebilir ve tekrar takılabilir 
olması hastanın kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca Kullanılan battaniye, yorgan 
benzeri örtülerinde hastanın üzerinden kaymasına engel olur. 

• Tedavi süresini yatakta geçiren hastalar için yatağın ortopedik ve rahat olması 
gerekmektedir. Ortopedik olmayan yataklar hasta için ekstra sağlık sorunlarına yol 
açacak ve tedavinin daha karmaşık ve acılı bir hal almasına neden olacaktır. Bu 
nedenle yatağın bu özellikleri sağlaması hasta karyolası nasıl olmalıdır kısmında 
çok önemlidir. 

• Hastanın yatakta geçireceği süre göz önüne alınacak olursa eğer bu yatakların 
pozisyonlarının değiştirilebilmesi, gün içerisinde hastanın farklı pozisyonlar alabilmesi 
önemlidir. Firmamız ileri teknoloji kullanımı ile hasta yataklarında bu noktada gereken 
özeni göstermektedir. Bu sayede hasta gün içerisinde aynı pozisyonda kalmaktan ve 
psikolojik açıdan olumsuz etkilenmekten büyük ölçüde alıkonabilecektir. Hasta 
yataklarımız, başarılı bir şekilde yükselip alçalabilmekte, ayakucu ve başucu 
kısımlarının hareket edebilmesi ile hastanın oturabilir hale gelmesi sağlanabilmektedir. 

• Seçilen hasta yatağının yüksekliğinin hastanın özelliklerine uygun şekilde seçilmesi 
hastanın rahatlıkla yalnız başına yataktan inebilmesi açısından önemlidir. Ne çok alçak 
ne çok yüksek yataklar hastaya kolaylık sağlamaz. 

• Hasta gün içerisinde tedavi aşamasında hareket etmesi gerekiyorsa çok sayıda 
motora sahip hasta yatağı tercih edilmesi gerekmektedir. Aksi halde yatak hastanın 
ihtiyacına karşılık veremez. 

• Aşırı kiloya sahip olan hasta yatakları nasıl olmalıdır konusunda ise seçilen yatak 
tipi hastanın yatağı kullanacağı süre de göz önüne alındığında baş ve boyun 
kısımlarının hastaya konfor sağlayacak tipte olması gerekmektedir. 

• Hastanın tedavi süresince kullandığı yatağın hijyeni de dikkat edilmesi gereken 
unsurlardan bir tanesidir. Seçtiğiniz malzemelerin hava alabilir olması, sıvı 
geçirmemesi ve hastanın kullanım süresi göz önüne alındığında cildine zarar 
vermeyecek özellikte olması gerekmektedir. 

Firmamız hasta yatakları nasıl olmalıdır konusunda, uzman bir ekiple ar-ge çalışmalarının 
ışığında ürünler ortaya koymaktadır. Ürünlerin tamamı hastaların ihtiyaç duyduğu ve 
duyabileceği tüm özellikleri karşılamak üzere hazırlanmaktadır. 
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Hasta yatağı nasıl olmalıdır hakkında sorularınızı cevaplamak ve uygun hasta yatağını 
sizlere sunabilmemiz için firmamızla iletişime geçebilir konu hakkında aydınlatıcı cevaplar 
alabilirsiniz. 

Kaynaklar: 

• https://www.haskarmedikal.com 
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